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Zeichenanlagen 


intermed 

Export — Import 


daro-REISS-Zeichenanlagen erbringen den Grad von 
Präzision, wie ihn Konstrukteure, Architekten oder 
Grafiker für sich verlangen. Sie schaffen das Arbeits¬ 
klima für schöpferische Tätigkeit. Die geistige Leistung 
hat das Primat, die manuelle Umsetzung freie Hand. 
Die Einrichtungen für Institute, Projektierungs- und 
Konstruktionsbüros sind nach den Prinzipien des mo¬ 
dernen Arbeitsplatzes gestaltet und bewirken in je¬ 
dem Fall höchste Arbeitsproduktivität. In ihnen zeigt 
sich eine jahrzehntelange Erfahrung und der Weit¬ 
blick auf Forderungen der Zukunft. 

An daro-REISS-Zeichenanlagen werden Fortgeschrit¬ 
tene bis zur Examensreife für ihre Berufe so ausgebil¬ 
det, daß sie sich in der Praxis sofort behaupten. Aber 
auch allgemeinbildende Schulen arbeiten mehr und 
mehr mit Zeichenanlagen. Besonders die Modelle für 
die Zeichenformate A 1 und A 2 werden in den Un¬ 
terricht aller Altersstufen und in vielen Fächern als 
Arbeitsgerät und Lehrmittel einbezogen. 


Aus dem Erzeugnisprogramm 

daro-REISS-Parallelogramm- 

Zeichenmaschinen 

Diplom II I Nr. 4537 

Diplom II U Nr. 4538 

Zeichentisch 

Novo 11127 Nr. 4092 

Zeichentisch 

ZTF 127 Nr. 4304 

Reißbrettgröße: 920 x 1270 mm 

Zeichnungsformat AO 

daro-REISS- 

Laufwagen-Zeichenmaschinen 

Ordinat III 92 I Nr. 4622 

Ordinat III 92 U Nr. 4623 

Zeichentisch 

Novo 11150 Nr. 4093 

Zeichentisch 

ZTF 150 Nr. 4301 

Reißbrettgröße: 920 x 1500 mm 

Zeichnungsformat AO 

Ordinat III 125 I Nr. 4640 

Ordinat III 125 U Nr. 4641 

Zeichentisch 

Novo II 200 Nr. 4094 

Reißbrettgröße 1250 x 2000 mm 

Zeichnungsformat 2 X AO 

daro-REISS- 

Kleinzeichenmaschinen 

Exakt III Nr. 4517 

Zeichentisch 

Junior 110 Nr. 4028 

Reißbrettgröße: 660 x 1100 mm 

Zeichnungsformat AI 

Technobox II Nr. 4106 

Reißbrettgröße: 480 x 660 mm 

Zeichnungsformat A2 

Technofix Nr. 4107 

Zeichnungsformat A2 

daro-REISS-Konstruktionstische 

in verschiedenen Größen 

und Kombinationsmöglichkeiten 

daro-REISS-Zeichenanlage 

Compacta 

mit Zeichenmaschine 
Ordinat III 92 I Nr. 6103 
Ordinat III 92 U Nr. 6104 
Rollschrank Nr. 6140 

daro-REISS-Positioniergerät 
digitron Nr. 4110 
daro-REISS- 

Kompensations-Polarplanimeter 

Nr. 3005 

daro-REISS-Schraffiergerät 

Nr. 4525 


Exporteur 

intermed-export-import 

Volkseigener 

Außenhandelsbetrieb der DDR 
DDR - 102 Berlin 
Schicklerstraße 7 

Deutsche Demokratische Republik 


VEB Meß- und Zeichengerätebau 
Bad Liebenwerda 
Betrieb des 

VEB Kombinat ZENTRONIK 
DDR - 795 Bad Liebenwerda 
Südring 6 











